LUDWIKA z ROSENZWEIGÓW * 


MENDELSBURGOWA 


żona Obywatela miasta Krakowa, Radcy miejskiego 
1 Posła do Rady Państwa, 


po krótkiej a dolegliwćj chorobie, zasnęła w Bogu dnia 6 Sierpnia 1875 r. w Marienbadzie, 


w 42 roku życia. 


Pogrążony w żalu mąż wraz z synami i rodziną, zapraszają Przyjaciół, Znajomych i Szanowną 


Publiczność na pogrzeb, w Poniedziałek dnia 9 b. m. o godzinie 3 po południu odbyć się mający. 


Przeprowadzenie zwłok nastąpi z dworca kolei wprost na cmentarz. 


